中 蚁 类 新 纪 录 
NOTES ON THE MOSQUITOES NEW OF CHINA 


Aedes (Finlaya) alboniveus Barraud，1934 【 银 雪 伊 蚊 ) 是 我 国 发 现 的 又 一 种 白 震 颁 蚊 亚 组 (niveus 
subgroup) 种 类 。 本 种 的 成 蚁 外 表 与 本 亚 组 的 novonivens Barraud，1934 〈 新 雪 伊 蚊 ) 近似 ; 幼虫 则 与 
albolateralis 《Theobald，1910) 【 便 白 伊 蚊 ) 和 wattem Licn，1968(〈 鳞 雪 伊 蚊 ) 不 易 区 分 。 但 这 种 伊 蚁 雄 
蚊 器 具有 了 明显 的 特点 , 即 抱 肢 基 节 的 背脊 作 有 时 子 状 , 末 端 并 有 一 典型 的 粗 弯 刚毛 。 这 与 本 亚 组 所 有 种 类 
都 尾 不 同 ,因而 是 鉴别 本 种 的 良好 特征 。 

采集 地 : 福建 ( 谭 刺 宪 等 ，1958)。 幼 虫 华 生 在 树 洞 。 
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